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PHILOMETRA BAUERI SP. N. 

(NEMATODA, DRACU NCUL1DAE) 

H3 XBOCTOBOrO IIJIABHHKA AJITAHCKOrO OCMAHA 

K. 0. BncMannc h B. II. HnKyjiHHa 

BajiTHHCKHH HayHHO-HCCJieAOBaTejiBCKHii HHCTHTyT pu6Horo xo3HiicTBa, Pnra 
h AjiTaiicKHH cejiBCK0X03HHCTBeHHMH HHCTHTyT, Bapnayji 

OnncaH hobbih bha hgmbto^bi Philometra baueri sp. n. (ceM. Dracun- 
culidae) no# KOJKen xboctoboto nJiaBHHKa ajiTaiiCKOro ocMana Oreoleuciscus 
potanini. 

B Aena6pe 1965 r. npn nccjieAOBaHHH napa3HT0(j)ayHBi ajiTancKHX ocMa- 
hob ( Oreoleuciscus potanini) H3 03. Bepx-TaM6acy, pacnojio>KeHHoro 6jih3 
c. Kom-Arana TopHoro Ajrran, Me>KAy JiynaMH XBocTOBoro nJiaBHHKa pLi6 6lijih 
o6Hapy>KeHH Mejmne HeMaTo^H poAa Philometra Costa, 1875, oTHoenmnecH 
k ceMeficTBy Dracunculidae Leiper, 1912 (Ckph6hh c coaBTopaMH, 1954; Bli- 
xoBCKaH-IIaBJioBCKaH c coaBTopaMH, 1962; Rasheed, 1963). Ilpn AeTaJiBHOM H3y^ 
neHHH HeMaTOA- OKa3aJioci>, hto ohh hbjihiotch hobbim bhaom poAa Philometra. 
y Tpex ocMaHOB H3 10 o6cjieAOBaHHLix 6lijih HafiAeHBi Tpn caMKH napa3HTa, 
no KOToptiM n ^aeTCH onncaHne BHAa. B nocjieAyioin,He toabi HaMH 6bijio o6cjie- 
AOBaHo 6ojii>moe KOJinnecTBo pBi6, ho HeMaTOA SoJiBine o6Hapy>KHTB He y#a- 
jiocb. MMeiomnecH AaHHHe CBHAeTejiBCTByioT o tom, hto 3apa>KemiocTB aJiTan- 
CKHX OCMaHOB $HJIOMeTpaMH OHeHB HH3Ka. 


Philometra baueri sp. n. 

X o 3 h h h: pBi6a ajiTancKHH ocMaH Oreoleuciscus potanini (Kessler). 
JloKajiH3au,HH: noA Ko^Kefi Me>KAy jiynaMH xboctoboto nJiaBHHKa. 
MecTo h b p e m h o^HapyffieHHfl: 03 Bepx-TaM6acy TopHoro 
AjiTan, 15 AeKa6pn 1965 r. 

OnncaHne caMOK (no TpeM 3K3eMnjinpaM) (cm. pncyHOK). ,H,jiHHa 
Tejia ot 10 ao 15 mm, MaKCHMajiBHan nmpHHa okojio 0.25—0.32 mm. Kyra- 
nyjia rjia^Kan, 6e3 cocohkob (nanHJiJi). Tejio ah jiHHApnnecKoe. Fojiobhoh ko- 
Heu, 3aKpyrjieH. Ha noBepxHOCTH ero hmciotch 4 Mejmne, ejie 3aMeTHBie njiocKne 
nanHJiJiBi KyTHKyjinpHoro o6pa30BaHHH. Xboctoboh KOHeu, 3aKaHHHBaeTCH 
AByMH HanpaBJieHHBIMH B CTOpOHBI, OHeHB XOpOHIO BBipa>KeHHBIMH 6ojibhihmh 
COCOHKOBHAHBIMH BBICTynaMH. 

nHIH,eBOA HMeeT BHA npHMOH Tpy6KH C B0p0HK006pa3HBIM paCHIHpeHHeM 
Ha nepeAHeM KOHU,e. ,H,jiHHa nnmeBOAa KOJie6jieTCH ot 1.64 ao 1.80 mm. no* 
jioctb Tejia HeMaTOA 3anojiHeHa MaTKon, coAepmamen MHomecTBo hhh,. Ha o6ohx 
KOHU,aX MaTKH HaXOAHTCH no OAHOMy HHHHHKy. nOCJieAHHe TOHKHe, A^HHHBie, 
K AHCTaJIBHOMy KOHU,y HeMHOrO paCHIHpeHBI. ^JIHHa HHHHHKOB OT 0.9 AO 1.3 MM. 
PaccTOHHne HepBHoro KOJiBu,a ot rojioBHoro KOHii,a 0.25—0.28 mm. AHyc h 
ByjiBBa aTpo^npoBaHBi. HeMaTOABi KpacHoro u,BeTa. CaMijBi nona He o6Hapy- 
>neHBi. ^aHHBie o jiHHHHKax napa3HTa oTcyTCTByioT, Tan Kan caMKH 6bijih 
o6Hapy>neHBi b AOKa6pe b CTaAHH C03peBaHHH hhh,. 06pa30BaHHe jihhhhok 


5 * 


163 



no aHajiornn c ,n;pyrHMH ($HjiOMeTpaMH, cmeBHftHO, .hojijkho npoH30HTH BecHon 
(BncMaHHC, 1966; Molnar, 1966, 1967; Wierzbicki, 1960, n AP-)- 

TnnoBon 3K3eMnjinp (TOTaJiBHBin npenapaT caMKn) xpaHHTCH b 3oojiorn- 
necKOM My3ee SnojiornnecKoro $aKyjiBTeTa JlaTBuncKoro rocyflapcTBemioro 

yHHBepcHTeTa hmghh II. C/rynKH (Pnra). 

^H^ljjepeHI^HaJIBHHH H- 

a r h o 3. OnncBiBaeMBin bhji; no HenoTo- 
pBiM Mop(J)OJioranecKHM npn3HaKaM Gjinme 
Bcero ctoht k Philometra ovata (Zeder, 
1803) n Ph. oreoleucisci Moravec et 
Ergens, 1970, KOTopBie Taione HMeioT 
neTBipe nannjiJiBi Ha tojiobhom h ,n;Ba bbi- 
CTyna Ha xboctobom Komj;e Tejia. Ho 
Ph. baueri oTjinnaeTcn ot Ph. ovata TeM, 
hto nocjie^HHH bhji; SHannTejiBHO Kpyn- 
Hee, HMeeT Apyryio jioKaJiH3au;Hio n 
OKpacny. Tan, ,n;jiHHa Tejia Ph. ovata 
ftocTnraeT 125 mm, HeMaTo^Bi jioKajin- 
3yiOTCH b nojiocTn Tejia KapnoBBix pbi6 n 
HMeioT >nejiTOBaTo-6ejiyio OKpacny. 
Ph. baueri nonra b 9 pa3 nopone, jiona- 
jiH3yeTcn b njiaBHHKax ocMaHa n HMeeT 
KpacHyio OKpacny. KpoMe Toro, 
y Ph. baueri BBiCTynBi Ha 3 a,n;HeM Komje 
Tejia CHjiBHee pa3BHTBi, ueM y Ph. ovata. 
Ot Ph. oreoleucisci , He^aBHO onncaHHoro MopaBeijoM n 9preHCOM (1970), 
Ham bha oTjinnaeTCH xapaKTepoM nanHJiJi Ha tojiobhom Komje Tejia, pa3- 
MepaMH h HeKOTopBiMH ^pyrHMH npH3HaKaMH. y Ph. oreoleucisci Ha nepe,n;- 
HeM KOHu;e Tejia HMeioTcn npyrnme, BnepeA BBi^BHHyTBie nanHJiJiBi, Tor,n;a Kan 
y Ph. baueri ohh njiocKne h ejie 3aMeTHBie; no ,n;jiHHe h nrnpHHe Tejia Ph. baueri 
noHTH b 2 pa3a MeHBine. OnHCBiBaeMBiH bh.ii; b Kanon-To Mepe 6jih30k k Ph. 
rischta, 1 ho pe3Ko oTjmuaeTCH ot Hero CTpoemieM rojioBHoro Komi;a Tejia. 
y Ph. baueri nanHJiJiBi Ha nepe^HeM KOHiie Tejia MejiKne h ejie 3aMeraBi, Tor,n;a 
Kan y Ph. rischta ohh oueHB xopomo pa3BHTBi h bh,o;hbi. Ha3BaHne Ph. baueri 
,o;aeM b necTB npo$. O. H. Eayepa. 




Philometra baueri sp. n. CaMKa. 

l — nepejunm KOHen Tejia; 2 — 3aaHim 
KOHea Tejia. 
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1 Pamn^ (1963) omecjia 3tot bha k po#y Thwaitia. 
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PHILOMETRA BAUERI SP. N. (NEMATODA, DRACUNCULIDAE) 

FROM THE CAUDAL FIN OF OREOLEUCISCUS POTANINI FROM ALTAI 

K. 0. Vismanis and V. N. Nikulina 
SUMMARY 

A new nematode, Philometra baueri sp. n., was found under the skin between rays of 
the caudal fin of Oreoleuciscus potanini caught in Verkh-Tambasu Lake, the Mountain 
Altai. The female of Philometra is described. The new species is most close in some cha¬ 
racters to Ph . ovata and Ph. oreoleucisci. 



